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wean A V die Raumanderung infolge  der Verbrennung bedeutet (Abschn. 9 a). Daher wird
Wird nun wie z. B. bei Kraftgas Lmin = 1, so wird VgQj Lmin^. 2. Gl. 8b gilt dann nicht mehr, sondern Gl. 8 a. Aus dieser Beziehung f olgt nun, daB zu einem besiimmten Wert von ty/ty0 oder ty der gleiche Wert n nur fiir den gleichen Brennstoff gehort, da fiir die verschiedenen Brennstoffe Vg0ILmin recht verschiedene Werte annehmen kann. So 1st fiir Steinkohle Vg0ILmin = 1,03, fiir Erdoldestillate 1,07, fiir Leuchtgas 1,13, fiir Generatorgas 1,815, fiir Hochofengas 2,24. Nach Gl. 8 a besteht ein linearer Zusammenhang zwischen n und btltoffn, der in Taf. I (Nebenfig.) fiir verschiedene BrennstoSe dargestellt ist. Daraus kann fiir ein gegebenes n der Wert ty entnommen werden, der den Abszissen ty/%0 beigeschrieben ist.
Beispiel: Die spezifische Warme der Verbrennungsgase von Hochofengas bei l,5facher Luftmenge zu bestimmen fiir t== 1200°.
Fiir Hochofengas gehort nach Taf. I zu ft = 1,5 der Wert tojb =0,22, also
Nun ist nach Fig. 16   (mc)0 = 9,2,   (wc)z = 8,l,   daher mcp= 0,82 - 9,2 -f 0,18 - 8,1 = 9,0 .
Mit m^ 31 wird
^ = 0,29 und fiir 1 cbm, 0°,760mm Ep= 9/22,4 = 0,40.
Fiir Steinkohle wiirde unter gleichen Umstanden
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b,/^.^n —1 = 0,5, %„ = •--, k>z = T, daher
mit  m^30, c=0,29, E— 0,393,   also nur wenig anders.
Mittlere spezifische Warmen. Tragt man nach Art der Fig. 16 auch die mittleren spez. Molekularwarmen von C02, H20 und Luft auf (Fig. 17), so erhalt man fiir die verschiedenen Brennstoff e Linien der re in en Feuergase, die noch naher.als in Fig. 16 und noch auf erne weitere Strecke als dort zusammenf alien und ohne praktischen Fehler durch eine mittlere Gerade ausgeglichen werden .konnen. „
Es wird fiir das reine Feuergas
wie auch aus GL 4 zu folgern ist. In Fig. 17 u. Taf . I ist diese Gerade sowie diejenige fiir Luft aufgetragen. Die gestrichelten Geraden im Zwischenraum in Taf. I stellen die mittleren spez. Warmen der Feuer-gehalt kommt nur als Ganzes in Betracht.ie Kurven des reinen Feuergases fiir die widhtigsten Brennstoffe eingetragen. Die Gas-Zusammensetzung
